个 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 








































































































| 県 民 の 保健 、 休 養 及 び 森 林 に 対す る 知識 の 普及 向上 に 資す る と と も に 、 青 少年 の 森林 に 
る 体験 的 学習 に よる 森林 愛護 思想 の 高揚 を 図る こと を 目的 に 設置 。 



























































2: 21 世 紀 の 森 木材 工芸 セン ター 
造 木 造 
階 二 

































































設備 (屋外 形 :# ュ - 久 式 ) 受 変 電設 備 ( 属 内 形 ) 

















ミル HE 


電設 備 (拡声 、 九 じ ~ 共同 受信 ) 冷暖 房 設備 (FFX ト - ア 等 ) 
設備 (乗用 EV) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 
(温水 方 式 ・ ェ ア ュ ツ 等 ) 排水 設備 (浄化 構 ) 
鋼 抽 ポイ テー) 給湯 設備 ⑰ 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 G 夜 化石 油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 

































































































































































































































































給湯 設備 
が 2 設備 (液化 石 
消火 設備 (粉末 消 































































































開館 日 数 310 日 前 後 (火曜 定休 、 年 末年 始 休館 ) | 開館 日 数 310 日 前 後 (火曜 定休 、 年 末年 始 休館 ) 
E 間 利用 者 数 32,228 人 (H30 実 績 ) 年 間 利用 者 数 3,002 人 (H30 実 績 ) 




















































































































木製 手すり 腐れ 、 壁 に ダッ y ク あり 外壁 に 穴 、 外 部 階段 一 部 腐れ 、 手 すり 腐れ 他 
非常 照明 器 具 O 不 点 灯 ， 不 县 点 灯 指摘 な し 















































屋根 
















































































施設 な し 80: 代筆 施設 な し 
連携 等 の 可能 性 あり A15: 公民 連携 等 の 可能 
2 次 評価 1 (60 点 以上 ) I (60 点 以上 ) 
管理 


総合 判定 す 優先 度 3 維持 省 優先 度 3 





























































































































評価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 設 機能 を 維持 。 | 計画 的 な 維持 管理 
結 果 







































































1 県 民 の 森 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 管理 に より 施設 の 長寿 命 化 を 図 












































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
多様 な 県 民 ニ ー ズ に 合わ せ 、 施 設 の 機能 を 強 


























公共 施設 の 有効 活用 


と 成 18 年 か ら 指 定 管理 制度 導 < 管理 を 行っ て お り 、 引 き 続 き 、 民 間 事 業者 の ノウ ハウ 等 を 活用 
理 を 行っ て いく 。 










































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 

経年 劣化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 緊 急性 が 高く 故障 に よる 影響 が 大 きい 電気 設備 の 更新 を 優先 し 対策 を 
図る 。 
森林 ふれ あい 学習 館 は 建築 後 15 年 以上 、 木 材 工芸 セン ター は 30 年 以上 が 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 
検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 状況 の 把握 に 努め 、 維 持 管理 に 要する コス ト の 縮減 や 財政 負担 の 平準 化 を 図 
りな が ら 長 寿命 n 化 を 図る 。 


站 ーー 




































































































































































、 維持 管理 (劣化 状况 D 把 所 ~ 


EE 
1:21 世 紀 の 森 


木材 工芸 や ター 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 



































H 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 
鼻 領 


-一 


6, 473 千 円 その 他 % 


-一 


757 千 円 その 他 % 
757 千 円 その 他 % 
757 千 円 その 他 % 


757 千 円 その 他 * 
試算 の 一 例 で ある こと 。 
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4 
\ 
>= 
i 
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E 度 (2024 年 
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二 
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NN SA SA SN SS 











个 个 个 个 
a i PR 
« « < < 

2】 La) 5:33 hau 




















1 県 民 の 森 


个 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 
| 番 号 | 2 | 策 定年 月 E 3 月 
| 施設 名 | 滝沢 森林 公園 ” "  。  。 | 財産 区 分 | 行政 財産 | 
指定 な し 指定 























































































































学習 に よる 森林 愛護 思想 の 高揚 を 目的 に 設置 。 

























































































































































































(水道 直結 方 式 ) 
給湯 設備 (が 7 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 (液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 





























































































































前 后 ( 炎 曜 定休 、 年 末年 始 休館 ) 
) 





























































































































1 次 評価 


施設 な し 
忆 連携 等 ID 可 能 性 






























































総合 判定 





























引 困 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 設 機能 を 維持 。 
































2 滝沢 森林 公園 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 人 












































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
多様 な 県 民 ニ ー ズ に 合わ せ 、 施 設 の 機能 を 強 


























公共 施設 の 有効 活用 


と 成 18 年 か ら 指 定 管理 制度 導 < 管理 を 行っ て お り 、 引 き 続 き 、 民 間 事 業者 の ノウ ハウ 等 を 活用 
理 を 行っ て いく 。 













































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 
経年 劣化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 緊 急性 が 高く 故障 に よる 影響 が 大 きい 電気 
対策 を 図る 。 
建築 後 30 年 以上 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 検 や や 日常 点 検 等 に より 施設 の 状況 の 把握 に 努め 、 維 持 
理 に NE まあ 思 の 
の 対生 の 人 
0 证) 021 年 区 | Co22 年 区 | 0023 穫 ) | (020 の 
|| 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 "”"… ・ > 















































・ 水 道 設備 の 更新 を 優先 




































































































































































i 内訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 人 E 度 (2024 年 度 ) ) 】 











鼻 領 訳 








ーー 


163 千 円 | その 他 # 
163 千 円 その 他 % 


ーー 


163 千 円 その 他 % 


163 千 円 その 他 * 
試算 の 一 例 で ある こと 。 

























































































ES EE EN 
I I I 




















2 滝沢 森林 公園 


個 別 施 设 计 た ー し 側 ーーー 
し 生 琶 3 | 人 定年 月 | 信和 3 年 3 月 | 最 間 下 新 | 信和 3 年 3 月 
[ 記 征 RIETI 
EL 


設置 目的 | 県 民 の 保健 、 休 養 及び 森林 に 対す る 知識 の 普及 向上 ( に 資す る と も に 
・ 概 況 等 | る 体験 的 学習 に よる 森林 愛護 思想 の 高揚 を 図る こと を 目的 に 設置 


1 EE 
の 


| 上 地上 本 -一 


西暦!95 




















































































































































































































受信 ) 
7 等 ) 
道 直結 方 式 、 高 置 水 構 
本 


"2 湯 沸 器 ) 
油 が 
消火 ) 


































































































































































































開館 日 数 206 日 
年 間 利用 者 数 7,032 人 (H30 実 績 






















































































































































































計画 的 な 維持 管理 り 、 施 設 機能 を 維持 。 
































3 千 貫 石 森林 公園 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 人 












































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
多様 な 県 民 ニ ー ズ に 合わ せ 、 施 設 の 機能 を 強 


























公共 施設 の 有効 活用 


と 成 18 年 か ら 指定 管理 人 3 時 を 行っ て お り 、 引 き 続 き 、 民 間 事 業者 の ノウ ハウ 等 を 活用 
理 を 行っ て いく 。 



















































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 
経年 劣化 が 見 られ る 人 箇所 の うち 、 監 急性 が 高く 政 障 に よる 影響 が 電気 ・ 水 道 設備 の 更新 を 優先 
対策 を 図る 。 
AN と か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点 り 施設 の 状況 の 把握 に 努め 、 維 持 
に 要する コス ト の 縮減 や 財政 負担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿 図る 。 
の EE 


(2020 年 度 ) 02! 生 め 02 年 06023 年 め 。 1 













































































































































































ED 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) ~ 






































訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 E 度 (2024 有 
鼻 額 






































179] 
179] 
179] 
179 千 円 
試算 の 一 例 で ある こと 。 


































































































3 千 貫 石 森林 公園 


大 船渡 市 ニ 


個 別 施 设 








陸 町 吉浜 字 











| エー ーー | 中 年 月 | 生年 3 | 
大 给 山 森 林 公园 





部 市 計画 区 域 都市 計画 区 域外 旧 定 な し 


設置 目的 | 県 民 の 保健 、 
・ 概 況 等 | る 体験 的 学習 に 


1 IE 








休養 及び 森林 に 対す る 知識 の 普及 向上 ! 











: も り の 学び 舎 


積 造 


木 





よる 森林 愛護 思想 の 高揚 を 図る こと を 








造 





数 EE 


階 ーー = 







































































い 共同 受信 ) 



































7 等 ) 








道 直結 方 式 ) 























村 



































ロイ | 再 





給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が ヵ 設 備 (液化 石油 が 
























































ョ ~~11 月 


























軒 天 に 穴 、 
指摘 な し 





数 700 人 程度 





基礎 に クラ ッ ク あ り 




























































































計画 的 な 維持 管理 り 、 施 設 機能 






































維持 
小 Jo 












































本 和 要 妆 








LEEE IE 


と も に 
目的 に 过 设置 












































4 大 守山 森林 公园 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 人 












































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
多様 な 県 民 ニ ー ズ に 合わ せ 、 施 設 の 機能 を 強 


























公共 施設 の 有効 活用 
F 成 18 年 か ら 指定 管理 委 3 を 行っ て お り 、 引 き 続 き 、 民 間 事 業者 の ノウ ハウ 等 を 活用 
管理 を 行っ て いく 。 



















































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 
経年 劣化 が 見 られ る 人 箇所 の うち 、 緊 急性 が 高く 故障 に よる 影響 が ブフ 電気 ・ 水 道 設備 の 更新 を 優先 
対策 を 図る 。 
建築 後 20 年 以上 が 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点検 補 日 常 点 巴 握 ! 維持 
管理 に 要する コス ト の 縮減 や 財政 負担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 半 3 


の 対生 の 本 容 
0 602 征 本 | .(2022 年 度 ) 。 60079 年度) | 0 
| 維持 管理 (劣化 状況 の 把握) > 














































































































































































































訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 E 度 (2024 有 
鼻 額 





























142] 
142] 
142] 
142 千 円 
試算 の 一 例 で ある こと 。 








































































































4 大 窪 山森 林 公 園 


个 別 施 设计 画 ( 個 票 
策 定 年 月 E 3 月 
| 施設 名 | 折 爪 岳 森 林 公 園 ” "”  。  。 。 | 財産 区 分 | 行政 財産 | 
| 所 在 地 敷地 面積 | 1.966.52 mi 
都市 計画 区 域外 目 定 な し 


設置 目的 | 県 民 の 保健 、 休 状 及 び 森 林 に 対す る 知識 の 普及 向上 に 資す る と と も に 、 青 少年 の 森林 に 関す 
・ 概 況 等 | る 体験 的 学習 に よる 森林 愛護 思想 の 高揚 を 図る こと を 目的 に 設置 。 


1 施設 内 建物 の 概要 


階 数 | 地上 2 阶地 下 - 階 


- 
Ep 
[ 琶 工 年 [本 計 1997 年 2 月 
建築 : 延 床 | 














































































































































































































設備 (FF スト -7 等 ) 
設備 (水道 直結 方 式 ) 
i (液化 石油 が 
設備 (粉末 消火 ) 














































































































開館 日 数 210 日 
年 間 利用 者 数 11, 145 人 (H30 実 績 ) 















































老 劣化 度 調査 | 外壁 及び 軒 天 に 穴 あ り 、 木 製 手 すり 一 部 腐蚀 
定 期 | 錆 、 床 ツ ト 膨れ 、 ン クリ ー ト 剥が 
れ 錠 剥 が れ 














































































































AN へ 
公 
i 心 口 






































壬 果 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 設 機能 を 維持 。 






































5 折 爪 岳 森 林 公 園 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 












































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
多様 な 県 民 ニ ー ズ に 合わ せ 、 施 設 の 機能 を 強 


























公共 施設 の 有効 活用 
成 18 年 か ら 指定 管理 制度 を 導 < 管理 を 行っ て お り 、 引 き 続 き 、 民 間 事 業者 の ノウ ハウ 等 を 活用 
理 を 行っ て いく 。 













































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 
経年 劣化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 緊 急性 が 高く 故障 に よる 影響 が 大 きい 電気 ・ 水 道 設備 の 更新 を 優先 


対策 を 図る 。 
建築 後 20 年 以上 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 状況 の 把握 に 努め 、 維 持 
こ 要 する コス ト の 縮減 や 財政 負担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 5 
















































































































































































理 に 


人 AS 
和 ol 和 大 225 因 2 大 。 WS 
ーー 維持 管理 (劣化 状況 の 把握) > 


























内訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 下 E 度 (2024 朋 
鼻 額 












































149] 
149] 
149] 
149 千 円 
試算 の 一 例 で ある こと 。 





































































































9 5 折 爪 績 森林 公園 


个 別 施 設計 画 (个 票 ) 
財産 区 分 


























































































































表 化 に 関す る 知識 及び 技術 の 普及 向 
設置 する 。 








































































































受 交 電設 備 (- 


灯 設 備 
H 動 火災 報知 設備 設備 (水道 直結 方 式 ) 
非常 警報 設備 排水 設備 (浄化槽 ) 

弱電 設備 (拡声 ) 給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
冷暖 房 設備 (FFA ト -7 が 2 設備 液化 石油 が カ 

空調 機器 z=j ト 形 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 

H 動 制御 (個別 制御 ) 

給水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 

排水 设备 (浄化 楠 ) 

給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 漠 器 ) 
が 2 設備 液化 石油 が カ 
消火 設備 (屋内 消火 栓 、 粉 末 消 












































































































































































































































研修 施設 











老 劣化 度 調査 老朽 化 著しい 経過 観 宗 
定 期 | 指摘 な し 対象 外 








































































































75: 代替 施設 な し 
: 多目的 利用 性 15: 多目的 利用 の 可能 性 な し 
1 (60 点 以上 ) 


総合 判定 


評 価 年 和 大 規模 修繕 
設 E 持 。 施設 機能 を 維持 。 





























































































































6 緑化 セン ター 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
計画 的 な 大 規模 修繕 等 に より 長寿 命 化 を 区 

































































(2) 社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
県 民 の 緑化 に 関す る 知識 及び 技術 の 普及 向上 を 図り 、 生 活 環 境 の 緑化 の 推進 に 寄与 する た め 、 適 切な 維 




































































秋 理 を 行っ て いく 。 





共 施設 の 有効 活用 


成 18 年 か ら 指 定 管理 負 3 時 を 行っ て お り 、 引 き 続 き 、 民 間 事 業者 の ノウ ハウ 等 を 活用 
理 を 行っ て いく 。 








































































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 

(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 

法定 点検 で 指摘 され た 人 箇所 を 優先 的 に 対応 する と と も に 、 一 般 県 民 が 利用 する 施設 で ある こと か ら 、 

険 箇所 に つい て も 優先 的 に 対応 する 。 
建築 後 、 相 当 数 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 

画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 

(2) 対策 の 内 容 





























































































































































































































1: 林業 展示 館 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 )、 大 規模 修繕 計画 の 検討 


和 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検討 








4 概算 額 
2 百 万 円 
【 概 算 費用 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 有 E 度 (2024 














































































































360 千 円 
※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 























02 6 緑化 セン ター 


个 別 施 設 計 画 (个 票 ) 
| 番 号 | 7 | 策定 | | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 有 
也 時 産 



































水産 科学 館 財産 区 分 
敷地 面積 





























都市 計画 区 域 | 都市 計画 区 域内 防火 地域 | 指定 


設置 目的 | 水産 資源 、 水 産 技術 等 に 関す る 資料 の 収集 、 保 管 、 展 示 等 を 行い 、 県 民 の 水産 に つい て の 知 
・ 概 況 等 | 識 の 普及 及び 教養 の 向上 を 区 的 に 設置 。 


1 施設 内 建物 の 概要 
上 | 


鉄筋 コン タリ ー ト 造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 



















































































造 
| 竣工 年 | 西暦 1985 年 3 月 
建築 : 延 床 | 1, 534. 30 mi | 2,101.32 mf 
受 変電 設備 ュー ビ 外 式 ) 
電設 備 ⑦ ィ イー  、 電 
災 報 知 設備 、 非 # 






























































































































































拡声 、 ル ビ 共同 受信 ) 

設備 ( 准 温 水 方 式 、FFX ト -7" 、 ェ 7 コン 等 ) 
熱源 設備 ( 無 圧 式 温水 発生 機 、 冷 却 塔 (開放 式 ) ) 
空调 机 
自動 制御 設備 N 凡 御 ) 
給水 設備 (圧送 】 6 
設備 (浄化 模 
(貯湯 式 電気 温水 器 ) 
i (液化 石油 が 

設備 (屋内 消火 栓 ) 





























































































































































































































数 : 303 日 (H30 実 績 ) 
307 日 (R 元 実績 ) 
数 : 11, 561 名 (H30 実 績 ) 

11, 624 名 (R 元 実績 ) 











































































































3 邊 像 、 が イラ ー 油 漏れ 他 
整 沈下 の 跡 が 見 られ る 。 (R2.2. 21 建 築 物 
期 点検 結果 ) 

電気 室 高 圧 機器 (H29) 、 荷 受 室 ? ャ y ク ー (H30) 、 
重油 地下 タン ク 通 気管 (R 元 ) 、 非 常用 発電 設備 (R 元 ) 















































































































































1 次 評価 


施設 な し 
民 連 携 等 の 可能 性 あり 


















































総合 判定 


評 価 
結 果 



























































内 7 水産 科学 館 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 管理 












































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
県 の 水産 業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 



































公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 


現時 点 に お いて 大 き な 夏 障 等 は 見 られ な い が 、 施 設 竣工 か ら 30 年 じ 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 
検 や 日 常 点 検 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 計 画 的 な 維持 修繕 より 長寿 命 化 を 図る 。 


人 AO 
(2020 年 度 ) 0 0g) 0 0 


ee > 































































































] 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 n E 度 (2024 年 度 

鼻 領 
8, 580 千 円 その 他 * 
1 030 千 円 その 他 * 
1 030 千 円 その 他 # 
1, 030 千 円 その 他 * 
1,030 千 その 他 # 

試算 の 一 例 で ある こと 。 



























































































































































人 7 水産 科学 館 


個 別 施 設計 画 (个 票 ) 

| 番 号 | 8 | 策 定年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
他 計 
土 



































農業 ふれ あい 施設 
北上 市 飯豊 3 地 割 110 番 敷地 面積 












































都市 計画 区 域 | 都市 計画 区 域外 | 防火 地域 指定 な し 







































































設置 目的 | 農業 に 関す る 資料 の 展示 及び 研修 を 行 
・ 概 況 等 | 県 民 の 農業 に 対す る 理解 を 深め る こと を 
1 施設 内 建物 の 概要 


上 | 


階 数 | 地上 1 陆地 下 - 階 地上 1 階 



















































































受 変電 設備 7 ル 式 ) 受 変電 設備 "クル 式 ) 
動 火 災 報 知 設備 自動 火災 報知 設備 
電設 備 弱電 設備 (電気 時 計 、 拡 声 、 ル ヒビ 共同 受信 ) 
設備 (FFX ト -7 、 ェ 7 ッッ 等 ) 冷暖 房 設 備 ( 冷 温水 方 式 ) 

道 直 結 方 式 ) 給水 設備 (水道 直結 方 式 ) 

i ヒ 構 排水 設備 (浄化槽) 

給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 給湯 設備 (局所 式 ) 

が え X 設 備 ( 徹 化石 油 が の が 2 設備 液化 石油 が 

消火 設備 (屋内 消火 栓 ) 


















































































































































































































































































































































































































































地代 目立っ た 劣化 は 見 られ な い RN 
定 期 | 沪 2z 漏 机 警报 机 有 劾 期 限 切 机 痊 温 水 本 Z7 腐 触 、 空 気 調和 機 V い へ 改 劣 化 、 水 高 温度 
計 指針 不良 、 中 央 監視 装置 / 補 不 良 





























































































































施設 な し 80: 代替 施設 な し 
連携 等 の 可能 性 あり 0: 公民 連携 等 の 可能 必 















































2 次 評価 1 (60 点 以上 ) I (60 点 以上 ) 
音 管理 優 2 


総合 判定 陸自 優先 度 3 維持 党 E 度 3 



















































































人 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 元 設 機能 を 維持 。 | 计 夯 的 友 蕉 持 管理 世上 0 、 施 届 机 能 去 蕉 持 。 









































9 8 農業 ふれ あい 施設 


2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 = 长 可 命 化 を > 















































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 


i 



































岩手 県 の 農林 水産 業 、 食 品 工 業 等 の 産業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 








公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
また 、 試 験 研究 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ ^ H に は 適さ な い 。 




























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
(1) p 化 等 対策 の 方 向 性 
化 が 見 られ る 箇所 の うち 、 緊 急性 が 高く 故障 
先 し 対策 を 図る 。 
建筑 后 2 以 上 从 经 过 本 時 と か ら 、 定 期 点検 や 日 常 点検 等 に 施設 の 劣化 状況 の 把 
計画 的 な 維持 管理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 担 の 平準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 
(2) と に 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





















































































































































































































































内訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 度 
鼻 額 
1, 265] 

914] 

914] 

914] 

914 千 円 
試算 の 一 例 で ある こと 。 








L 
部 
4 
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E 度 (2024 年 




















ke 
<| 




















ke 
<| 




















ke 
1 く | 




















ke 
<| 
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3 
人 | 











0 8 農業 ふれ あい 施設 
































財産 区 分 行政 財産 
県 胆沢 郡 金 ぶ 原 稲子 
指定 な し 
バ 世紀 の 農業 ・ 農 村 社 会 が 必要 と する 高度 な 専門 的 知識 と 技術 、 幅 広い 教養 、 芋 
に つけ た 有 能 な 農業 の 担い 手 と な り 、 地 域 社会 を 発展 させ る 上 で の リー ダー 的 役割 を 担い うる 






































































































































































































































『 
造 铁 骨 造 铁 骨 造 
階 | 地上 1 阶地 下 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 


248.49 ml 248.49 mT| 343.80 ml 343.80 mf 
電灯 設備 電灯 設備 
給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 












































































































































































































































1 ア 等 ) 
靖 ( 加 圧送 水 方 式 ) 
(浄化 楠 
i (液化 石油 が 


全 [te 









































































































































業 機械 格納 




















老 劣化 度 調査 | 経過 観 祭 箇所 多数 笃 ) 5 経過 観 祭 箇 所 多数 
定 期 | 指摘 な し 指摘 な し 























低 十 低 十 
: B 異 常 有 ( 経 過 観 察 )| 低 党 无 : B 異 常 有 ( 経 過 観 察 )| 低 

































































[BEJ [5 后 
1 次 評価 修繕 ・ 改 修 多 繕 ・ 改 修 修繕 ・ 改 修 
生 | 75: 代替 施設 な し : 代替 施設 75: 代替 施設 な し 






























































総合 判定 | 修繕 ・ 改 修 優先 度 1 代理 愛 半 ・ 改 修 | 優先 度 1 


= 価 | 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より | oe 計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 
二 施設 の 統合 を 図り 施設 機能 を 維 設 機能 人 0 2 施設 の 統合 を 図り 施設 機能 を 維 


結果 | 持 。 設 機能 を 維持 。 持 。 























































































































17 二 
9 農業 大 学校 





























秋生 9 | 生年 月 | 名 3 年 3 月 | 是 
再 机 和 | RESER WE 人 HUE | 






























































1 EE 
番号 : 名 称 5: ES 実習 工 6: 農業 用 機械 整備 庫 


造 鉄 造 
階 数 = 此 地 下 了 地 上 地 下 和 地上 1 阶地 下 - 隧 
攻 1965 年 9 


| 竣工 年 | 丁 二 3 月 | 西暦 二 年 9 月 | 西 大 
建築 : 延 床 CE ml 198.34 Ti 133.80 mi 133.80 mf 
電灯 設備 電灯 設備 下 


給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 































































































































































































経過 観 宗 人 箇所 多数 経過 観 宗 人 箇所 多数 








旨 摘 な し 











旨 摘 な し 














低 十 
: BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) | 低 
























































75: 代替 施設 な し 75: 代替 施設 な し 
へ 15: 教育 機関 上 A15: 教育 機関 


ー 優先 度 1 6 ー 優先 度 1 






















































































的 な 大 規模 改修 等 に 的 な 大 規模 改修 等 に 
維持 。 、 施 設 機能 を 維持 。 





評 活用 の 見 込み が な いた め 、 
結果 | 用 途 廃止 を 検討 。 、 施 設 機能 





















































18 到 
9 農業 大 学校 
































最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 














教室 8: 男子 穴 (HB 敬 明 寮 ) 9: 農業 機械 格納 月 


5 5 ・ 弄 3 vk 庫 
造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 ョ コング リー ドブ ロッ タク 造 鉄骨 造 
数 | 地 上 2 階 地下 一 階 | 地上 2 階 地 下 - 階 | 地上 1 階 地下 - 階 
2 月 


| 竣工 年 | 西暦 1968 年 5 月 | 西暦 月 
建築 : 延 床 | 












































EE ) 














































































































= コ 3 




























































































房 設 備 (温水 方 式 ) 

i 7 等 ) 倫 水 設備 ( 高 置 水槽 方 式 ) 
圧送 水 方 式 ) 設備 (浄化 構 

兆 化 楼 給湯 設備 (中 央 式 : 真空 式 温 水 

設備 (粉末 消火 ) 生 器 、 暖 房 本 イ 75 を 兼用 ) 
設備 (屋内 消火 









































































































































































































































































































































劣化 度 調査 経過 和 観察 箇所 多数 老朽 化 に より 未 使 用 、 電 気 系 続 の 老朽 化 
期 | 指摘 な し 対象 外 



















































































過 観 祭 ) | 低 


高 
1 次 評価 修繕 ・ 改 修 用 
重要 性 : 代替 施設 50: 需要 な し 
へ 15: 利 活用 の 見 込み な し [Al5: 教育 機関 
IV (40 点 未満) I (60 点 以上 ) 
総合 判定 | 修繕 ・ 改 修 優先 度 1 用 途 廃 上 優先 度 4 維持 管理 優先 度 2 
評 価 計画 的 な 大 規模 履修 等 に より 屋根 や 電気 系 統 の 老朽 化 が 進 
結 果 施設 の 統合 を 図り 施設 機能 を 維 | 利 活用 の 見 込み な し 。 ん で いる た め 、 計 画 的 な 維持 管 
0 持 。 理 に より 、 施 設 機能 を 維持 。 



































































































































































































































19 
9 農業 大 学校 
































秋生 9 | 生年 月 | 名 3 年 3 月 | 癌 貞和 








再 机 和 | RESER | 時 産 区 分 | HUE | 








1 = 民度 内 針 物 の 和枝 筆 ( 槻 き ) 
10: TE | 10: 肉 用 和牛 肥育 和牛 舎 。 | 1l: 乾 導 一 12: 人 


地上 地 -机 EE 人 雷 地 穫 a 除 地 階 
ET 
228 58 ml 53 加 m 2 49 ml 加 m 218 61 ml 5 61 m 
二 设备 電灯 設備 電灯 設備 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 






























































































































































経過 観察 箇所 多数 経過 観察 箇所 多数 
疹 欢 し 疹 欢 し 



































低 十 低 十 
: BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) | 低 : BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) | 低 
低 低 
・ 複 合 化 用 途 廃止 ) 


: 策 要 が 65: 需要 欢 L : 需要 な し 
ーー 利 活 用 の 見 込み な し IAl5: 利 活用 の 見 込み な し |A15: 利 活用 の 見 込み な し 


本 合 本 用 途 廃止 優先 度 2 用 途 廃止 優先 度 2 


評 価 活用 の 見 込み が な いた め 、 利 活用 の 見 込み が な いた め 、 利 活用 の 見 込み が な いた め 、 
結果 | 用 途 廃 止 を 検討 。 H 途 廃止 を 検討 。 H 途 廃止 を 検討 。 




























































































































































































































































































20 
9 農業 大 学校 


個 別 施 設 計 た ー し 側 
| 番 号 | 9 | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
行政 



































財産 区 分 


机 机 名 | 开光 









































本 見 子 ( 赦 明 東 3 15: 乾 草 収納 舎 
i 鉄骨 


A 鉄骨 
| 请 1 陆地 下 - 階 | 地 上 1 陆地 下 


西暦 1970 年 4 西暦 1971 年 
198.00 ml 198.00 枯 | 544.50 nfl 544.50 mf 
設備 電灯 設備 
設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 

設備 液化 石油 が 




















地上 階 地下 


























































































































































































































大 ェ ア ュ ッ 等 ) 
設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 

i (浄化 模 
(中 央 式 、 真 空 式 温 
、 有 暖房 人 兼用 ) 
萌 ( 屋 内 消火栓 、 粉 未 消 火 ) 
















































































































































































農産 加工 実習 


老 光 化 度 关 查 老朽 化 に より 未 使用 ほ 過 観察 箇所 多数 活 過 観 祭 箇 所 多数 
疹 欢 し 


対象 外 摘 な し 摘 






































低 十 
: B 異 常 有 ( 経 過 和 観察 )| 低 




























































































75: 人 し 

















中 
他 ・ 改 修 修繕 ・ 改 修 
: 代替 施設 な し 

・ 关 


























総 判定 定 繕 ・ 改修 
評 価 到 、 SS りな 大 規模 改修 等 に 
是 县 1 の 見 込み な し 。 Mi を 較 り 才能 を 、 施 設 機能 を 維持 。 






























































21 
9 農業 大 学校 


个 別 施 設 計 
| 言 号 15 | 定年 月 | 信和 3 年 3 最終 更新 









































地 諏 名 | 農業 大 学校 WE 人 Ha | 


1 a (続き 





























人 
階 地下 
西暦 1972 年 3 月 西暦 7 年 5 
165.00 ml 165.00 枯 | 852.96 ml 852.96 mm 
ミル [人 きき 所 電灯 mu / 記 = 
i i| EX 
設備 (粉末 消 : 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 動 炎 災 報 知 き 
排水 設備 (浄化 模 常 警 報 設備 


弱電 設備 (拡声 ) 
















































































































































































































































































果樹 の 選別 作 ラ 























過 観 祭 箇 所 多数 経過 観 宗 箇 所 多数 老朽 化 に より 未 使用 
指摘 な し 対象 外 




















低 十 
: B 異 常 有 (経過 観 祭 ) | 低 
低 






















































































: 二 要 な し 人 な し 
: 利 活用 の 見 込み な し 

































































ー 優先 度 2 


1 の 見 込み が な いた め 、| 計画 的 な 大 規模 改修 等 に 
上 を 検討 。 、 施 設 機 能 を 維持 。 2 










































































22 
9 農業 大 学校 


数 


劣化 度 调 查 





























ーー 5 “请 


1 月 1 | 丁 暦 5 





























経過 観 祭 箇 所 多数 












































更新 | 信和 3 年 3 月 | 








20: 水田 管理 実験 舎 21: 乾燥 舎 (ミニ ライ ス セ ンタ ー) 
ーー < 


ーー 階 = 








給水 設 圧送 水 方 
排水 設備 (浄化 本 







































































并 于 平 
ーー 地上 階 


163. 59 m | 1 の m 
電灯 設備 
給水 設備 (圧送 水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 模 







































































米 の 乾燥 施設 


E 過 観 祭 箇所 多数 











指摘 

















な し 





商 な し 































































































一 一 一 一 















































ー 優先 度 2 


画 的 な 大 規模 履修 等 に 
機能 を 維持 。 























a の 上 


優先 度 4 


の 見 込み が な いた め 、 
上 を 検討 。 












































23 





























の 見 込み が な いた め 、 
上 を 検討 。 



































9 農業 大 学校 



































た 








1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
22: 資材 機械 格納 


2 % 含 
構造 鉄骨 下 鉄骨 于 
階 数 | 地上 1 阶地 下 - 階 1 階 地下 - 
年 3 月 


| 竣工 年 | 西暦 1975 


電灯 設備 






























































































































































給水 設備 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 横 















































資材 及び 機械 等 の 格納 3 野菜 の 管理 








劣化 度 調査 経過 観 祭 箇 所 多数 経過 観 宗 箇所 多数 経過 観 宗 箇所 多数 
対象 外 対象 外 対象 外 












































廃 プラ 等 の 集積 所 と し て 利用 
中 


中 
: 異常 有 (経過 観察) 中 | 中 :B 異 常 有 (経過 稚 和 : B 異 常 有 (経過 観 祭 ) | 中 








































































































































































































優先 度 2 用 途 廃止 


評 価 活用 の 見 込み が な いた め 、 的 な 大 規模 履修 等 に よ 利 活用 の 見 込み が な いた め 、 
結 果 | 用 途 廃 止 を 検討 、 施 設 機能 を 維持 。 ] 途 廃止 を 検討 。 
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9 農業 大 学校 






































| | 天 定年 月 | 人 かす 月 を 更新 
DR” 


| に 


























1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
: 施設 野菜 機械 収 策 舎 | 26: 紧 天 十 人 《了 展区 ) 
3 鉄骨 造 木 造 
































構 造 多 
階 数 | 地 上 1 階 地下 一 階 | 地上 1 阶地 下 一 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 
. | 1 . | 497.00 mf 103.45 ml 152.00 mf 
電灯 設備 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 模 


























































































































劣化 度 調査 | 経過 観 祭 箇 所 多数 経過 観 宗 箇 所 多数 経過 観 宗 箇所 多数 
対象 外 対象 外 

















































































































多 和 缮 ， 


| 多 



















































































優先 度 2 


りな 大 規模 改修 等 に よ 
機能 を 維持 。 




















1 の 見 込み が な いた め 、 活用 の 見 込み が な いた め 、 
上 を 検討 。 ] 途 廃止 を 検討 。 
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9 農業 大 学校 


建築 : 延 床 | 














給水 設備 


排水 設備 G 







































































化 槽 





圧送 水 方 式 ) 


劣化 度 調査 | 経過 観察 筒 所 多数 
































最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
| 財産 区 分 | 行政 財産 












































29: 研修 用 教室 ・ 図 書 室 30: 育成 豚舎 
ーー ト と 
白 


号 : 28: 園芸 管理 実験 舎 : 育成 
1 木 造 鉄筋 コン クリ 由 鉄骨 造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 阶地 下 階 | 地上 1 階 地下 - 階 
3 月 


造 
| 表 工 年 | 西暦 1977 年 1 月 | 西暦 1978 年 」 朋 














受 変電 設備 ( 屋 














受 秋 中 
き 灯 設備 
































動 火災 報知 


= コ 3 






































は ミル 
区 EX 用 




















設備 (拡声 ) 








286.00 ml 286.00 mf 
電灯 設備 


給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 












































表 ( 加 



































設備 
























































経過 観 祭 箇 





化 構 





設備 (粉末 消火 ) 





所 多数 


圧送 水 方 式 ) 


経過 観 宗 箇所 多数 











商 な し 


対象 外 












































経過 観察) 
































65: 需要 な し 


] 途 廃止 



































任 皇 乏 

















J 記 7 J 
75: 代 禁 施設 な し 65: 需要 な し 





















































用 途 








度 見 通し 
12 次 評価 


総合 判定 


評 価 

















へ 15: 利 活用 見 込み な し 


II (60~ 


用 途 廃止 





利 活 




















上 を 検討 。 





50 点 ) 
優先 度 3 





の 見 込み が な いた め 、 


人 5: 教育 機関 
1 (60 点 以上 ) I (60 て 50 点 ) 


修繕 ・ 改 修 | 優 2 優先 度 3 


計画 的 な 大 規模 改修 等 























へ 15: 利 活用 見 込み な し 











の 見 込み が な いた め 、 






































= の w Lg 人 四 
RE を 区 り 施設 機 已 余 ト を 検討 。 


26 





9 農業 大 学 


校 























最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 


財産 区 分 行政 財産 





























1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 

















隐 































































































































































































給水 設備 






























































、 ル ルビ 共同 受信 ) 
7 等 ) 


設備 (加 压 送 水 方式 ) 































































































が 2 設備 (液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 




























































































経過 観 宗 人 箇所 多数 経過 観 宗 箇 所 多数 ほ 過 観 宗 人 箇所 多数 
対象 外 玄関 ホー ル ・ 廊 下 ・ 室 内 壁 ・ 外 
壁 ・ 床 ひび 割れ ほか 




















雨漏り 箇所 あり 
中 
: B 異 常 有 ( 経 過 観 察 )| 中 

































































[FJ 
。 区 


1 次 評価 修繕 ・ 改 修 
: 需 65: 需要 な 75: 代替 施設 な し 
和 Al15: 利 活用 見 込み な し ム へ 5: 教育 機関 


優先 度 3 | 修 編 ・ 履 修 















































































































































用 の 見 込み が な いた め 、 用 の 見 込み が な いた め 、 評 の 統 会 を 区 
を 検討 途 廃 上 を 検討 Rd 

































































27 人 
9 农业 大 学 校 


个 別 施 設計 画 (个 票 
| 番 号 | 9 | 策 定年 月 E3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 









































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
34: 他 県 系 統 収容 豚 
1 


舎 | 55: 学 名 
構 人 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 人造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 2 階 地下 - 階 地上 1 階 地下 - 階 
強 工 年 | 西 麻 !980 年 3 月 


364.16 ml 364.16 mf| 662.58 nfl 1,210.88 mf| 120.43 ml 120.43 mf 
電灯 設備 電灯 設備 ; 

給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 動 火災 報知 設備 准 暖 房 設 備 (温水 方 式 ) 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 横 
設備 (温水 方 式 ) 給湯 設備 (中 央 式 : 暖 房 が 5 を 兼用 
請 ( 加 圧送 水 方 式 ) 

设备 ( 兆 化 楼 









































































































































































































































































































































































































































第 化 度 調査 | 経過 観 祭 箇 所 多数 老朽 化 に より 未 使用 に より 未 使用 
対象 外 








































































































































































































利 活 用 の 見 込み な し 
IV (40 点 未満 ) 
優先 度 5 





























NE y 王 の 見 込み な し 。 利 活用 の 見 込み な A 






































28 人 
9 农业 大 学 校 


个 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 
| 番 号 | 9 | 策 定年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
行政 財産 









































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
号 : 名 称 研修 施 
構 造 鉄筋 コン クリ ー ト 人造 告 
階 数 | 地 上 1 階 地下 一 





A 


让 










































































247.05 mT| 313.65 mf 
用 電灯 設備 
下 (加 压 送 水 方式 ) 給水 設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 給水 設備 (圧送 水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化槽 設備 (浄化 模 排水 設備 (浄化 模 
































































































































































































































業 機械 に 関す る 業 機械 の 整備 に 関す る 果物 の 選 末 場 




















経過 観 祭 箇 所 多数 経過 観 祭 箇 所 多数 


な し 











な し 





























































































































































































































































































































総合 判定 | 維持 上 是 共振 管 表 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 _ 計画 的 な 維 
結果 |] 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 






























































































































































29 
9 農業 大 学校 


個 別 施 設 


6 又 
| 番号 |9 | 策 定年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 














人 














大 教室 


























行政 財産 











42: 農産 物 出荷 調整 





構 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 


階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 





二 2 欢 司 

























































































ET 
文 交 時,p 六 | 用 


2 階 地下 - 
| 竣工 年 | 西暦 1983 年 3 月 | 西暦 1983 年 3 月 | 西暦 1984 年 3 月 


建築 : 延 床 | 561.22 ml 561.22 ml 431.14 | 
























































































































































7 等 ) 


入 (FFX -7 等 ) 




































































り 
給湯 設備 (局所 式 : か "2 間 沸 回 ) 
が 設備 (液化 石油 が 

消 火 设备 (粉末 消 火 ) 
































































































































設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 





























ヒ 構 


消火 ) 





























501.00 mf 397.81 ni 397.81 m 


階 | 地上 1 階 地 下 一 階 


2 























給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 村 





















































経過 観 宗 箇所 多数 











老 劣化 度 調査 経過 観 祭 箇所 多数 ほ 過 観察 箇所 多数 
定 期 | 雨 樋 腐食 こよ る 欠落 、 排 気 口 損壊 | 指摘 な し 












































点 検 | 外 壁 ひび 割れ ・ 塗 装 剥 離 





商 な し 





修繕 





















































1 次 

















: B 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) 高 








































































































総合 判定 


評価 
結果 






























































区 








30 














人 15: 利 活用 の 見 込み な し 
IV (40 点 未満 ) 




















-| 利 活用 の 見 込み が な いこ と か 
ら 、 用 途 廃止 を 検討 。 


























9 農業 大 学校 








個 別 施 設 計 ミー し 便 入っ < 
-有 
行基 





























財産 区 分 | 








本 二 : 入 大 学校 

















1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
番号 : 名 称 | 名 称 | 43: 合同 実験 棟 。 V | 44: 和信 45: PP こ 抽 


. 階 数 地上 2 地下 是 地 上 队 地 下 浊 ーー 四 ーー 還 
直 工 年 | 本 過 1984 年 3 月 | 机 局 !994 年 3 月 
| | 250.20 mm ID 00 mil 加 mi 


时 要 : 延 床 | 480.80 枯 | 961.60 mmT| 250.20 Ti 
ee 呈 字 三 ル / 丘 EE Sr / 些 弓 写 」 人 
1 電灯 設備 


電灯 設備 
給水 設備 
排水 設備 化 和 
消火 設備 (粉末 消 




























































































































































































































































































寺 計 、 拡声 ) 
i 7 等 ) 
人 (へ ツジ 形 ) 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 设备 ' 兆 化 楼 
給湯 設備 (局所 式 : が 2 湯 沸 器 ) 
が 2 設備 G 液 化石 油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 































































































































































































箇 観 宗 箇 所 多数 








経過 観 祭 箇 所 多数 活 過 観 祭 箇 所 多数 洋 財 
底 塗 装 剥 離 ・ 亀 裂 m な し な し 
外壁 ・ 床 ・ 室 内 壁 ひび 才 
































ーー 

















































































































施設 な し 
的 利 上 可能 性 な し 




















































































































学生 が 3 ER に 必要 な 施設 












































































































































評 価 a 时 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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9 農業 大 学校 


























] | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
農業 大 学校 財産 区 分 | 行政 財産 


























鉄骨 造 
1 


階 地 下 - 階 






































地上 1 階 地 
1985 年 日 | 









































電灯 設備 二 電灯 設備 
i 圧送 水 方 式 ) 弱電 設備 (拡声 ) 
净化 本 人 冷暖房 設 備 (FF トー 等 ) 
設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
设备 ( 兆 1 
设备 2 湯 ? 
設備 液化 



























































































































































































































































現場 教室 

















老 劣化 度 調査 経過 観 祭 衝 所 多数 経過 観 宗 箇 所 多数 経過 観 宗 人 箇所 多数 
定 期 | 対象 外 6 商 众 し 





点 
修 
a 
特 








傘 過 観察 ) | 高 
























































































































































































































































総合 判定 | 維持 


评 休 | 計画 的 な 維持 管理 い 利 活用 の 見 込み が な いこ と か | 計画 的 な 維 
結果 | 設 機能 を 維持 。 ら 、 用 途 廃止 を 検討 設 機能 を 維持 。 
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9 農業 大 学校 


最終 更新 


構造 
階 数 


[ 琴 工 年 | 青 麻 !987 年 3 月 
建築 : 延 床 


個 別 施 




















地上 1 階 地 下 - 













































































EA 人 


弱電 設備 3 







































































(净化 楼 
給 得 設備 2 湯 沸 付 ) 
が 2 設備 液化 石油 が 
消火 設備 (粉末 消火 ) 


排水 設 





































































































55 
径 


過 観 祭 箇 所 多数 


地上 


ミル 
6 又 

















生 


令 和 3 年 3 月 

















行政 財産 

















千 
1 阶地 下 一 階 | 


年 














木 
自 





























西暦 1987 
194.40 mi 
電灯 設備 


























51: 家畜 バイ テク 実験 
1 


造 
3 月 


階 地下 


邮 上 
西暦 1988 年 








階 


194.40 m 



































給水 設備 


設備 (鋳鉄 製 ま 7-) 


圧送 水 方 式 ) 
































排水 設備 ( 浄 





設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 
設備 (浄化 模 






















































































老朽 化 に より 未 使 用 











上 本 


経過 観察 箇所 多数 














基礎 ひび 割れ 、 女 関 柱 亀 像 ・ 塗 装 剥 離 


屋根 ・ 底 腐食 及び 損壊 









































『 な し 
























































宗 ) 高 

















ほ 過 観察 )| 高 




















維持 管理 
70: 代替 施設 な し 







































































総合 判定 


評価 
結果 


へ 20: 教育 機関 

















計画 的 な 維持 党 
機能 を 維持 す 
答え や 冷暖 房 設備 の 更 





































































































人 15: 利 活用 の 見 込 

















IV (40 点 未満) 
修繕 ・ 改 修 優 
計画 的 な 大 規模 改修 等 に より 






































計画 的 な 維 所 












































施設 の 統合 を 図り 施設 機能 を 維 |。 
-十 al 











た 
T 寸 。 


























Mo 





33 


9 農業 大 学校 


个 別 施 設計 画 ( 個 票 ) 
策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
農業 大 学校 行政 財産 





































































































54: 植物 バイ テク 実験 棟 ・ 温 室 棟 
人 





2 


211.60 mT| 211.60 ml 419.91 mm 419.91 mm 
電灯 設備 


給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 槽 









































































































































経過 和 観察 筒 所 多数 経過 観察 箇所 多数 経過 観察 箇所 多数 
指摘 な し な し な し 







































































守 )| 高 
















































































施設 な し 
的 利用 の 可能 履 











































































































































































































総合 判定 | 維持 維持 










































































評 価 | 計画 的 な 維持 管 計画 的 な 維持 管理 6 計画 的 な 維 


結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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9 農業 大 学校 
































最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 











1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 

55: 肉牛 用 繁殖 生 舎 56: 女子 寮 ( 清 和寒) 57: 農業 研修 館 
構 造 鉄骨 造 鉄筋 コン クリ ー ト 人造 鉄筋 コン クリ ー ト 造 
階 数 | 地上 1 階 地 下 一 阶地 上 2 階 地下 - 階 地上 2 阶地 下 - 階 










































































受 変電 設備 (屋外 形 :f ュ ー-* 0 式 ) 
六 7 ィ イー ビ め 











站 
ml 
| 


逮 江 叶 本 





























i ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 槽 


一 





















































































































































設備 



































声 、 じ 共同 受信 ) 
水 方 式 ) 
式 温水 発生 弱電 設備 、 ヶ ルビ 共同 受信 ) 
温水 方 式 、 ア ュ ツ 等 ) 
划 (真空 式 温水 発生 機 ) 
ユニ ッ ト 形 、 ハ ケツ 形 ) 
: 真空 式 温水 | 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
房 が 5 を 兼用 ) 水 设备 (浄化 構 
設備 (粉末 消火 ) 給電 設備 (中 
生 暖房 5 を 兼用 
憶 (屋内 消火 栓 、 粉 末 消 : 
修 施設 




















本 和 球 届 




















































































































































































































































































































































































































































































































老 劣化 度 调 查 | 经 过 秽 续 简 所 多 数 経過 観 祭 箇所 多数 活 過 観 祭 人 箇所 多数 
指摘 な し 』 な し 非常 用 自家 発電 設備 要 オ ー バ ー ホ ー ル 




























































































E 機 不具 合 頻発 E 機 不具 合 頻発 


































































































































































































































































































































































































三 再 三 ん る 任 3 > 
和 由 EN 6 維持 する が 、 真 空 式 温 傘 持 する が 、 真 空 式 温 
結 設 機能 を 維持 水 発生 器 の 更新 が 必要 。 水 発生 器 の 更新 が 必要 。 










































































35 中 




















最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 


行政 財産 = 






































3 階 地下 
西暦 2000 年 


















































> 












































所 
造 



































队 地下 階 
西暦 2002 年 10 月 
208.17 ml 208.17 mf 
電灯 設備 

給水 設 






























































る ヨル 
Fs 












































許 ( 加 圧送 水 方 式 ) 















































許 ( 加 圧送 水 方 式 ) 









































E 機 ) 
加 圧 送水 方 式 ) 
浄化 槽 ) 

(中 央 式 : 真 空 式 温水 
、 暖 房 ボ 5 を 兼用 
H (屋内 消火 栓 ) 









































































































































経過 観 祭 箇 所 多数 
感知 器 作動 不 





























E 財 観 宗 箇 所 多数 
な し 








E 過 観察 筒 所 多数 
な し 


























空 式 温水 発生 機 の 不具 











合 頻 発 























: B 異常 有 ( 経 過 観 祭 ) 高 














三 』 








本] 
1 次 評価 
施設 な し 
















































































E 活 に 必要 な 施設 











人 の 


中 口 判 定 














































































































































































































































































































B 優先 度 3 维持 管理 

= 計 りな 維持 管理 に 多 設 要 三 i 三 > 任 

評価 | を 入 科す る が 、 下 区 |。 計 男 的 な 維持 人 」 計画 的 な 維 
結 果 機 や 電気 機械 設備 の 更新 が 必要 。 設 機 能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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9 農業 大 学校 


个 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 









































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
番号 : 名 称 | 61: ガラ ス 温室 3 号棟 "| 62: ガ ラス 温 j 床 了 
構 造 鉄骨 造 鉄骨 i 鉄骨 造 
階 数 | 地 上 1 階 地下 - 階 地 上 1 階 階 地下 一 階 
| 竣工 年 ] 西 暦 2002 年 10 月 | 西暦 2002 年 西暦 2002 年 10 月 
208.17 ml 208.17 mt| 208.17 mi 450.00 ml 450.00 mf 
電灯 設備 電灯 設備 電灯 設備 


給水 設備 の H 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 












































































































































































































































経過 和 観察 筒 所 多数 経過 観察 箇所 多数 経過 観察 箇所 多数 
指摘 な し な し な し 













































































ほ 過 観察 ) | 高 | 中: B 異 常 有 (経過 観 祭 ) 高 


と 2 
























































































































































































































































総合 判定 | 維持 人 










































































評 価 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維 


結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 


























































































































37 曲 エ 
9 農業 大 学校 


个 別 施 設計 画 (个 票 ) 
] | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 
業 大 学校 






































行政 財産 





1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 

階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 1 階 地下 階 | 地上 1 阶地 下 - 階 
| 竣工 年 | 西暦 2002 年 10 月 
300.00 ml 300.00 本 | 750.00 ml 750.00 本 | 324.00 mf| 324.00 Ti 



















































































造 
月 













































































電灯 設備 電灯 設備 
自動 火災 報知 設備 給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 
排水 設備 (浄化 構 





給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 





















































































































































j 资 材 等 保管 




















経過 観察 箇所 多数 目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
な し 指摘 な し 























高 
: B 異 常 有 ( 経 過 観 察 )| 高 欠 過 観察) | 高 
















































































TB] 
1 允 汪 侍 [| gE 
75: 代替 施設 な し 施設 施設 な し 
的 利用 の 可能 属 



































































































































































































































総合 判定 | 維持 管理 蕉 持 管 理 






























































评 価 | 诈 面 的 从 蕉 持 管理 _ 計画 的 な 維 所 _ 計画 的 な 維 
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9 農業 大 学校 


个 別 施 設 計 画 ( 個 票 ) 


























最終 更新 


生 


























牛舎 
鉄骨 造 铁 骨 造 木 造 
地上 1 陆地 下 - 階 | 地上 1 陆地 下 - 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 
2019 年 8 月 
365.04 nmi 365.04 mf 
電設 備 (キュ ー ビ 外 式 ) 電灯 設備 電灯 設備 
給水 設備 (圧送 水 方 式 ) 



































































































































































































































災 報 知 設備 
(拡声 
冷暖 房 設備 (FFX 
空調 機器 (へ カー ジテ 

(加 正 送水 方式 ) | 給湯 設備 
排水 設備 (浄化 本 消炎 設備 



























































































































































































































































農産 物 乾燥 調製 


















































立っ た 劣化 は 見 られ な い | 目立っ た 劣化 は 見 られ な い | 経過 観察 箇所 あり 
































指摘 な し 指摘 な し 商人 欢 L 
























































































































































総合 判定 


評価 
結果 












































































































































維持 維持 







































































_ 計画 的 な 維持 管理 に より 、 施 | 計画 的 な 維持 管理 _ 計画 的 な 維 
設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 
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9 農業 大 学校 


个 別 施 設 計 画 
業 大 学校 




















最終 更新 





令 和 3 年 3 月 


行政 財産 

















地上 1 階 地下 - 階 | 1 阶地 下 - 
西暦 月 月 





2004 年 11 





2 














地 
西暦 


539.61 mm 


mi 














給水 設 




















< 
王 
木 
白 





























階 地下 
電灯 設備 
划 ( 加 压 送 水 方式 ) 


階 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
が 2 設備 液化 石 j 


造 
階 | 地上 1 
月 
892.98 ml 

















246.24 mT| 246.24 mf 
中 灯 设备 
給水 設 
が ん か 






















































































許 ( 加 圧送 水 方 式 ) 





































































































立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 

















目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 











目立っ た 劣化 は 見 られ な い 
指摘 な し 































































































































































































































































































































































































































































































1 惟 持 管理 
設 な し 施設 な し 
日 1 の 可能 性 な し 的 利用 〇 可 能 局 
総合 判定 | 維持 人 维持 管理 维持 管理 
評 価 計画 的 な 維持 管 政 計画 的 な 維 お 計画 的 な 維 下 
結果 | 設 機 能 を 維持 。 設 機 能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 


40 


9 農業 大 学校 


個 別 施 設 計 ミー し 便 入っ < 
-有 









































财产 区 分 和 


お 介 | 75: UMK 
構 人造 木 造 造 
階 数 | 地上 1 階 地下 - 階 | 地上 階 ーー 一 二 ーー _ 

| 痛 工 年 | 西暦 2004 年 il 朋 2004 年 

建築 : 延 床 | 115.20 可 115.20 ml 156.92 本 | a m TiO oo LTO 0 m 

電灯 設備 電灯 設備 電灯 設備 

谷 隊 備 (FF ス トー 等 ) 
設備 ( 加 圧送 水 方 式 ) 

設備 (浄化 構 








































































































































































































飼料 及び 敷料 庫 現場 教室 肥 化 処理 施設 














経過 和 観察 箇所 あり ほ 過 観察 筒 所 あり ほ 過 観察 筒 所 あり 
指摘 な し 摘 な し 摘 な し 























































































































本 : 代 施設 な し 
| の 可能 性 な し : 多目的 利 1 の 可能 性 





































































































































































































な 合 判定 | 維持 維持 管 有 維持 和 有 


下記 幅 


評 価 | 計画 的 な 維持 管 下 計画 的 な 維持 管理 6 計画 的 な 維 お 


% 作 所 


結果 | 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 
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] | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
農業 大 学校 財産 区 分 | 行政 財産 




















1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
77: 畜産 機械 格納 


早 庫 

構 造 鉄骨 造 铁 骨 造 
613. 55 可 | 
電灯 設備 


消火 設備 (粉末 消火 ) 消火 設備 (粉末 消火 ) 









































































































































経過 観 祭 箇所 あり 経過 観察 筒 所 あり 
指摘 な し 商人 欢 L 











































































































設 な し 
H の 可能 性 な し 




















































































































総合 判定 | 維持 


評 価 | 計画 的 な 維 お 
結果 | 設 機能 を 維持 。 
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2 対応 方 針 
基本 的 な 方 針 
老朽 化 が 顕著 で 非 効 率 な 教育 施設 の 改築 を 行い 、 集 約 化 を 図る 
また 、 学 校 運営 に 基 大 な 影響 を 及ぼ す 和 建物 に つい て は 計画 的 な 大 規模 修繕 等 に より 


EF 
























































社会 経済 情 勢 等 の 変化 へ の 対応 















































岩手 県 の 農林 水産 業 、 食 品 工業 等 の 産業 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行 








公共 施設 の 有効 活用 
有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 
まま 2 だ 教育 機関 と いう 特殊 性 か ら 、 他 用 途 ・ : H に は 適さ な い 。 

























































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 
1) 長寿 命 化 等 対策 の 方 向 性 










































































長寿 命 化 を 図 





っ て いく 。 














管理 棟 及び 農産 関係 施設 は 老朽 化 に よる 傷み が 随所 に 見 られ る 状況 で あり 、 特 に 通年 使用 する 教 
















































































































































































負 揚 の 平準 化 を 図 な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 
(②) 対策 の 内 容 


令 和 2 年 度 令 和 3 年度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) 











1: 調 理 実習 室 


管理 棟 の 不具 合 は 、 学校 運営 に 叫 大 な 影響 を 及ぼ すこ と か ら 、 計 画 的 な 修繕 ・ 改 修 が 必要 で ある 。 
0 塗 過 し て る 建物 が 多 いこ と か ら 、 定 期 点 検 や 日 常 点 検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把 揚 














ピサ 








平成 11 回 H 編 撃 備 計 画 の 見 直し を 行い 、 計 画 的 な 維持 管理 に より 、 コ ス 























令 和 6 年 度 
(2024 年 度 ) 


( 旧 本 館 ) 解体 ・ 集 約 化 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 の 検討 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検 計 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 )、 大 規模 修繕 計画 の 検討 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 











維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検 計 











解体 集约 化 


解体 集约 化 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 
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(②) 対策 の 内 容 


続き 


令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


17: 果樹 選 
果 場 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 )、 大 規模 修繕 計画 の 検討 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 )、 大 規模 修繕 計画 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検 計 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 大 規模 修繕 計画 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





28: 園 芸 管理 
実験 樹 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 の 検討 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃止 の 検討 

















解体 ・ 集 約 」 化 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





35: 学 生 寮 
( 旧 秀 峰 寮 ) 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 




















42: 農 産物 出 
荷 調整 施設 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 
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9 


時 
故 


业 大 





学 


校 


(2②) 対策 の 内 容 


| ” 20 


続き 


(2020 年 度 ) 


令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 
(2021 年 度 ) (2022 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


令 和 5 年 度 


(2023 年 度 ) 


令 和 6 年 度 
(2024 年 度 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 




















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





47: 現 場 教室 
( 肉 畜 専攻 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 用 途 廃 止 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





54: 植物 行 7 実 験 
棟 ・ 温 室 棟 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





ポイ ラー 更新 





修 館 


ポイ ラー 更新 





58: 男子 寮 
( 敬 明 寮 ) 


ポイ ラー 更新 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





単 号 


活 至 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





65: 園芸 
荷 施設 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
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9 農業 大 


学 





校 


(2) 対策 の 内 容 続き 
令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 
(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 
維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 








維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















E 度 (2020 年 E 度 (2024 年 












































































































































218, 213 干 円 ド 朋 , 000 




























































































936, 213 






































































































































504, 213 

















































































































13, 213 千 

















試算 の 一 例 で ある こと 。 
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10 








令 和 3 年 





3 























ノブ] 


最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 | 
































本 県 花き 振興 の 


: だ 
ー ュ 


と も !【 























旧 定 な し 





敷地 面積 | 70.345.63 mf 
用 人 地域 | 指定 な し | 


























負 点 と し て 、 花 き に 関す る 知識 及び 技術 の 普及 向上 を 





り 、 花 き 園芸 の # 














広く 県 





























民 に 花 と 親しむ 場 を 提供 。 

















2: 収穫 実習 
鉄骨 























増殖 網 室 


殖 希 
鉄骨 


3 : 











造 














地 上 


西暦 




























































































弱電 設備 ( 拡 




















冷暖 房 設備 ( 
空調 機器 (z= 











ッ ト 】 








- 階 | 地上 1 陆地 下 
5 1988 年 3 

163.90 mil 
受 変電 設備 (屋外 形 ) 


セル) 


























































































































-7 、r7 ュ ッ 等 ) 


区 ) 























村 




















在 (加 压 送水 方式 ) 





号 


日 


"2 湯 沸 器 ) 





給湯 設備 
































石油 が の 





が 2 設備 ( 液 























給湯 設備 
が X 設 備 ( 液 
消火 設備 G 















































兆 1 












































消火 設備 (粉末 消火 ) 


























163.90 mf 


階 | 地上 1 陆地 下 - 
西暦 1988 年 3 月 

203.20 ml 203.20 于 
電灯 設備 
r 











月 





























谷 暖 房 設備 
給水 設備 





























、 ル ルビ 共同 受信 ) 


( 加 圧送 水 方 式 ) 











阶段 铺 


经 
外壁 
外 


過 観 祭 箇所 多数 




















\ 過 観 祭 箇 所 多数 
本 























経過 観 宗 人 箇所 多数 

















塗装 剥離 ・ ひ び 割 れ 、 


和 
外 


多 礎 ひび 割れ | 外壁 塗装 剥離 ・ ひ び 割 れ 、 


管理 棟 の 玄関 の 軒先 天井 に 穴 が 開き 、 月 れる と 一 般 


参観 者 に も 危険 















































記 礎 ひび 割れ 


外壁 塗装 剥離 ・ ひ び 割 れ 、 基 礎 ひ び 割 れ 





























総合 判定 



































































































































































































































評価 
結果 








全 已 
用 




















画 的 な 維 
維持 


Fo 









































画 的 な 維 お 


ム ビ Gy 上 EE 
用 細 Fo 
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画 的 な 維 お 


ム ビ 化 十 三 
用 細 Fo 




















10 花き セン ター 


個 別 施 設 計 ミー し 便 
ES 二 導 






































1 民 設 内 針 物 の 才 要 (続き ) 


4: 生井 : 唱 室 (固定 式 6: 育苗 温室 (移動 式 ) 

人 造 鉄骨 造 
_ 隧 天 下 上 .前 症 下 階 | 地上 1 階 地 下 - 階 

3 月 


暦 1988 年 
人 | To 00 mi To 加 m Tn 00 mi 全 局 m 2 {| 189.00 nm 
電灯 設備 電灯 
青 内 交換 設備 
5 設備 冷暖 房 設備 給水 設備 
設備 給水 設備 

































































































































































































































































































































































経過 観察 筒 所 多数 屋根 音 



































礎 ひ び 割 れ | 外壁 塗装 剥離 ・ ひ び 割 れ 、 基 礎 ひ び 割 れ | 外壁 塗装 剥離 ・ ひ び 割 れ 、 基 礎 ひ び 割 れ 














































































































































































































































































































総合 判定 
評 価 | 計画 的 な 維持 管理 6 计 画 的 次 蕉 振 管 


= 三 区 る 信二 上 
上 E 正す 寸 。 


結果 | 设 机 維持 。 設 機能 を 維持 。 
























































































































































人 10 花き セン ター 


个 別 施 設計 画 (个 票 ) 
| 番 号 | 10 " | 策定 年 月 | 令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 






































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 




















































































































7: 研修 温室 9: 実習 
1 


温室 
階 数 | 地 上 1 階 地下 - 階 | 地上 陆地 下 - 階 | 地上 階 地下 階 
458.40 mi 458.40 m| 189.00 ml 189.00 本 | 189.00 ml 189.00 mt 
電灯 設備 電灯 

冷暖 房 設備 
給水 設備 給水 設備 

















造 
月 

















































































































































































































屋根 暮 き 替え 、 電 気 設 備 要 更 新 他 











































































































ほ 過 観察 )| 高 | 中 : BB 異常 有 ( 経 過 観 祭 )| 高 | 中 : B 異 常 有 (経過 観 祭 )| 高 














































































































































































































総合 判定 
評 価 | 計画 的 な 維持 管理 計画 的 な 維持 管理 計画 的 な 維 


結果 | 設 機 E 持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 















































































































































2 10 花き セン ター 


个 別 施 設計 画 (个 票 ) 
令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 


1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
10: 母 樹 保存 温室 11: 切花 栽培 温室 12: 屋内 実習 
百 此 地下 
































番 















































































































































国 内 実習 棟 
構 造 鉄骨 造 鉄骨 造 鉄骨 造 
階 数 | 地上 1 陆地 下 - 階 | 地 上 1 階 - 階 | 地 上 1 階 地下 - 階 
月 月 月 


| 竣工 年 | 西暦 1989 年 3 西暦 1989 年 3 西暦 1989 年 3 




















145.00 ml 145.00 mf 





造 
建築 : 延 床 | 189.00 mil 189.00 开 
電灯 設備 電灯 設備 
冷暖 房 設備 冷暖 房 設備 
給水 設備 給水 設備 排水 設備 















































































































































































































































芋 さ 替え 、 電 気 設 備 要 更新 他 | 屋根 昔 き 替え 、 電 気 設備 要 更 





































































































経過 観察 )| 高 | 中 : B 異 常 有 (経過 観 祭 )| 高 | 中 : B 異 常 有 ( 経 過 観 察 ) 高 
























































































































































評価 L (60 点 以上 ) 1 (60 点 以上 ) 1 (60 点 以上 ) 


評 価 | 計画 的 な 維持 管理 、 施 | E 持 管理 、 施 | 計画 的 な 維 
結 果 已 E 持 。 已 0 E 持 。 HE ¢ E 持 。 





























































































































































































































2 10 花き セン ター 


个 別 施 設計 画 (个 票 ) 
令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 




















行政 財産 




















1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
13: 宿泊 研修 醒 14: ガラ ス 3 


構 造 木 造 鉄骨 造 铁 造 
| 2 陆地 下 - 有 1 階 地 下 - 階 
269.01 ml 236.01 ml 236.01 nf| 1040.36 ml 1.013.57 mf 
電灯 設備 電灯 設備 受 変電 設備 (屋外 形 ) 
構内 交換 設備 冷暖 房 設備 衣 (7 人世 只 
弱電 設備 (拡声 、 ル ヒビ 共同 受信 ) | 給水 設備 
冷暖 房 設備 (FF ス 2 ト - ア 
給水 設備 (水道 直結 、 1 
排水 设备 (活化 术 空調 機器 z= ッ ト 形 ) 
給湯 設備 (か ⑰ 2 湯 沸 器 ) 給水 設備 (水道 直結 、 
が 2 設備 (液化 石油 が 設備 (浄化 模 
消火 設備 (粉末 消火 ) 給湯 設備 "2 湯 沸 器 

が 2 設備 (液化 石油 が 
穫 (粉末 消火) 


























































































































































































































































































































| 各 玩 天 











(拡声 ) 


















































































































































































































































































































































屋根 茸 き 替 え 、 電 気 ・ 准 暖房 設備 要 更 新 上 え 、 電 屋根 茸 き 替 え 、 電 気 ・ 准 暖房 設備 要 更 新 




















































































































宗 )| 高 | 中 : B 異 常 有 (経過 観 察 ) 高 





















































施設 な し 
人 へ 20: 利 活用 を 検討 


























































































































総合 判定 


評価 | 利 活用 を 検 | 管 、 施 | 計画 的 な 維 
結果 ] を 検討 。 A _ 計画 的 な 維 


TFo ロ TFo 





















































































































































2 10 花き セン ター 


个 別 施 設計 画 (个 票 ) 
令 和 3 年 3 月 | 最終 更新 | 令 和 3 年 3 月 






































1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 
16: ハイ テク 鉢物 : 17: 鉢 花 用 温 18: 切り 花 用 温室 1 号 
LE 


・ ・ ブ ク 多 温室 室 

構 造 鉄骨 造 鉄骨 造 鉄骨 造 
486.00 只 486.00 mf| 486.00 Ti 486.00 m| 486.00 Tl 486.00 mf 
電灯 設備 電灯 設備 受 変電 設備 
冷暖 房 設備 冷暖 房 
給水 設備 給水 設備 





















































































































































































































































































































































爱 房 设备 







































































































































































ほ 過 観察 )| 高 | 中 :B 異 常 有 (経過 観 符 )| 高 

















































































































































































































総合 判定 
評 価 | 計画 的 な 維持 管理 N 計画 的 な 維持 管理 計画 的 な 維 
に EE 


結果 | 设 机 E 持 。 設 機能 を 維持 。 設 機能 を 維持 。 















































































































































2 10 花き セン ター 


個 別 施 設 計 ミー し 便 
0 人 

















































































































本 造 i 鉄骨 造 

階 数 | 地 上 队 地下 着 階 地下 - 階 | 地 上 1 陆地 下 - 階 
198.00 ml 198.00 mf | . 198.00 ml 198.00 本 
電灯 設備 電設 備 ( 屋 外形 ) 
冷暖 房 东信 イイ 
給水 設備 用 













































































































































































量 立 測 
0 

避 ! hel 

Xe Xa 
で 








dl 














车 
てこ ロコ 











備 


















































息 司 


志江 











长 
习 




























































































































































































































































































































































































総合 判定 
























































評 価 維持 管理 、 計画 的 な 維持 管 下 、 
結 果 | 设 机 維持 設 機能 を 維持 。 设 机 維持 




















































































































9 10 花き セン ター 


個 別 施 设 计 ミー し 合 生え 



































半生 上 傘 ーーー ーーーーー 





1 施設 内 建物 の 概要 (続き ) 


階 数 | 地上 1 階 地 下 
『 雇 997 年 








































































































































































































二 | 收口 口 


本 
給水 設備 ( 加 圧 送水 方 式 ) 
排水 設備 (浄化 構 
給湯 設備 (局所 式 : が x 湯 沸 器 ) 
消火 設備 (粉末 消火 ) 
気象 観測 設備 
































































































































経過 観 祭 箇 所 多数 
外壁 塗装 剥離 ・ 腐 食 ・ 損 壊 、 棄 
AE 


























































































































総合 判定 | 維持 管理 優先 度 3 














評 価 計画 的 な 維持 管理 に よ り S 施 
結 果 | 設 機 能 を 維持 









































24 10 花き セン ター 


2 対応 方 針 
(1) 基本 的 な 方 針 
計画 的 な 維持 管理 






























































社会 経済 情勢 等 の 変化 へ の 対応 
本 県 の 花き 振興 に 寄与 する た め 、 適 切な 維持 管理 を 行っ て いく 。 









































公共 施設 の 有効 活用 

有効 活用 に つい て 検討 し て いな い 。 

また 、 花 き の 生 産 者 ・ 指 導 者 を 対象 と し た 研修 や 一 般 県 民 を 対象 と し た 講座 等 を 行う 県 内 唯 
6 途 ・ 他 目的 の 利用 に は 適さ な い 。 





















































































































































3 長寿 命 化 等 対策 の 内 容 と 実施 時 期 

(1) 、 長 寿命 化 等 対策 の 方 向 性 

* 指 摘 さ れ た 箇所 を 優先 的 に 対応 する と と も に 、 一 般 県 民 が 利用 する 施設 で ある こと か ら 、 

先 的 に 対応 する 。 
相当 数 経過 し て いる こと か ら 、 定 期 点 常 点検 等 に より 施設 の 劣化 状況 の 把握 に 努め 、 

傘 持 管 理 に より 、 コ スト 縮減 ・ 財 政 負 } 準 化 を 図り な が ら 長 寿命 化 を 図る 。 

(2) 対策 の 内 容 

令 和 2 年 度 令 和 3 年 度 令 和 4 年 度 令 和 5 年 度 令 和 6 年 度 

(2020 年 度 ) (2021 年 度 ) (2022 年 度 ) (2023 年 度 ) (2024 年 度 ) 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 











































































































































































































2: 収穫 実習 棟 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





3: 増 殖 綱 室 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





4: 増 殖 温室 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





国王 过， 維持 管理 〈 劣 化 状况 四 把 握 ) 
6: 育 苗 温 = 


(移動 式 ) 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 








7: 研 修 温室 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


8: 钵 花 裁 培 温 


維持 管理 (劣化 状況 の 反 所 ご ) 








9: 実 習 温室 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





11: 切 花 栽培 
浊 号 


温室 維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 、 利 活用 の 検討 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





55 
10 花き セン ター 


(2) 対策 の 内 容 続き 


| 60 
(2020 年 度 ) 


17: 鉢 花 用 温 
室 


令 和 3 年 度 


(2021 年 度 ) 


令 和 4 年 度 
(2022 年 度 ) 


令 和 5 年 度 


維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 


(2023 年 度 ) 


令 和 6 年 度 
(2024 年 度 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 





21: 切 り 花 用 


温室 4 号 





維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 














22: 研 修 施設 
棟 

















維持 管理 (劣化 状況 の 把握 ) 










































































3, 448 千 円 
※ 試算 の 一 例 で ある こと 。 


H 内 訳 ( 令 和 2 年 度 (2020 年 





E 度 (2024 有 
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E 度 ) ) 】 
訳 





10 花き セン ター 


